
*KHA RADIO - Mod. A/505, con variatore di gamma a tamburo rotante. Ondc medie 1 da 320 a 580 ni; onde medie 2 da 195 a 

320 ni; onde corte da 34 a 54 m, da 21 a 34 m e da 12,5 a 21 m: MF a 467 kc/s. 


PEBA RADIO - Mod. A/505 

















